Yierzehnter Abschnitt.
Es ist also u erne harmonische Function de nennen sie die harmonische Grundfunctic
Aus 2. ergeben sich iiber diese Function no rungen:
3.   Die harmonische Grundfunction S iiberall dasselbe Vorzeichen.
Wenn namlich die Function u theils negat ware, so miisste eine Linie I existiren, an der wir konnten eine Function u' bilden, die iibera ist, mit u iibereinstimmt, und wo u negativ ist, ist dann
[u'*df=l,    & (>') = & (u) =
An der Linie I konnen aber die Differenti uf nicht immer stetig sein, well ue zu beiden 5 selbe Zeichen hat, was nach §. 114, V. bei einei gleichung 4u-\~&uz= 0 geniigenden Function i rentialquotienten nicht moglich ist. Es wiirde dem Satze 2. durch Abanderung von uf noch v< konnen, was der Voraussetzung widerspricht, da der kleinste Werth dieses Integrals sei. D Grundfunction entspricht eine mogliche Schwi: bran, die wir die Grundschwingung ode] Anwendung) den Grundton nennen; Linie Function u gleich Null ware, wiirden bei di Knotenlinien sein. Wir haben also den Satz:
4.   Die Grundschwingung hat keine und ferner:
5.   Die harmonische Grundfunction Punkte im Inneren von S versch
Denn die Annahme, dass u in einem Pun ftfti wiflersnriflht nach 4. dem Satze S. 114. IV.